VikipeediA 


Fipa keel 


Fipa keel on bantu keelte F-rühma kuuluv keel, mida 
räägivad fipad Tansaania edelaosas Rukwa piirkonnas. 
Kõnelejaid oli 2002. aastal umbes 195 000.^ 

Fipa keeles on 14 vokaalfoneemi (7 lühikest ja pikka) ja 20 
konsonantfoneemi. El 


Viited 

1. https://www.ethnologue.com/language/fip 

2. https://phoible.org/inventories/view/1659 


Välislingid 

■ https://phoible.org/languages/fipal238 


Pärit leheküljelt "https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Fipa_keel&oldid=5293526" 
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